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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 369 

6 Ιουνίου 2014 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


1. Η 110ΠΜ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΗ¬ 
ΜΑΤΟΣ ΑΓΑΜΩΝ «ΕΡΜΗΣ.» ΣΤΗΝ 110ΠΜ (110ΠΜ-14-01)» 
συνολικής δαπάνης 325.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 23%. Το 
έργο αποτελείται από την κατηγορία Εργασιών 

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 159.286,50 € (δαπά¬ 
νη εργασιών χωρίς ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 
19.525,55 € (δαπάνη εργασιών χωρίς ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι το στρατό¬ 
πεδο ΛΑΡΙΣΑΣ στην 110ΠΜ 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στην 
110ΠΜ, μέχρι τις 12-6-14. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ- 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Για έργα που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410515075, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2410530592, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
επιτελής 110 ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΜ ΕΓΚ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην 110ΠΜ στις 17-6-14, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
του 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προβλεπόμε- 
νες επιχειρήσεις βάσει τις ισχύουσας Νομοθεσίας και 
αναλυτικά οι: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

(1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

• Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών 
(Α2,1Η, 2Η) με τον περιορισμό των κατωτέρων επιτρε¬ 
πόμενων ορίων 

• Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχα- 
νολογικών (Α1, Α2,1Η) με τον περιορισμό των κατωτέρων 
επιτρεπόμενων ορίων 


(2) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

(3) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

β) Κοινοπραξίες: 

(1) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
1, 2 και 3 σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

(2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.284,23 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30), μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μηνών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Τακτικού 
Προϋπολογισμού. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Γ2 του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. 

Ο Διοικητής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΡΜΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 2 ) 

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, που θα γί¬ 
νει στις 08-07-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. για 
την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη μίσθωση 
μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν νόμιμη 
άδεια, για τη μεταφορά των φοιτητών του Τ.Ε.Ι Κεντρι¬ 
κής Μακεδονίας στην πόλη των Σερρών από και προς 
τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, 
για το χρονικό διάστημα ενός ακαδημαϊκού έτους από 
01-09-2014 έως 30-06-2015 και τις τυχόν παρατάσεις αυτού. 

Προϋπολογισμός: Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ 
(125.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

1. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες - Παροχή 
Εγγράφων - Αποστολή των Προσφορών: 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μισθοδοσίας, Απο¬ 
ζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας, Τέρμα Μαγνησί¬ 
ας - Σέρρες 62124 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα (τηλ. 23210- 
49106, Ραχ: 23210- 46556). 

2. Είδος σύμβασης: Μίσθωση μεταφορικών μέσων, 
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιοσδήποτε νομικής 
μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μεταφορά των 
φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη 
των Σερρών από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, 
σίτισης και στέγασης. 

3. Περιγραφή - Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο 
της παρούσας Διακήρυξης είναι η «Μίσθωση μεταφορι¬ 
κών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιοσδήποτε 
νομικής μορφής που έχουν νόμιμη άδεια, για τη μετα¬ 
φορά των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
στην πόλη των Σερρών από και προς τους χώρους 
εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης». 

4. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

5. Συνολικός προϋπολογισμός: Εκατόν είκοσι πέντε 
χιλιάδες ευρώ (125.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. - Τακτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 
2014 και 2015. 

6. Εγγυήσεις που απαιτούνται: Αναλυτική περιγραφή 
τους στο τεύχος Διακήρυξης. 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή ανά δρομο¬ 
λόγιο (μετάβαση και επιστροφή). 

8. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

10. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: 
08-07-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία 
του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών 
και Περιουσίας, του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σέρρες, 30 Μα'ίου 2014 

Ο Αναπληρωτής Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 

Αριθμ. οικ. 4853 

1. Η Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας, προκηρύσσει τακτικό 


μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελ¬ 
τίωση - Συντήρηση του δασικού αντιπυρικού δικτύου 
και λοιπών έργων για το 2014 των δημόσιων δασών 
του Ν. Πιερίας» με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού 
των 35.000,00€, (με Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη- Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Ηπεί¬ 
ρου 10, Κατερίνη, μέχρι τις 16 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313309732, 23510- 
45483 και 23510-45484, ΡΑΧ επικοινωνίας 23510-45561 
και 23510-45481, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Παπαδημητρίου Μαρία και Πίτσιου Άννα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. με το σύστημα προσφοράς ενιαί¬ 
ου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών των εργασιών του 
τιμολογίου της μελέτης κατά το άρθρο 5 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 
1η στην κατηγορία Οδοποιίας, τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η στην 
κατηγορία Πρασίνου στελεχωμένες με δασολόγους ή 
τεχνολόγους δασοπονίας (αρθ. 7 παρ. 3 Π.Δ. 146/1988). 

β) Εργολήπτες Δημοσίων ΔασοτεχνικώνΈργων (ΕΔΔΕ) 
με πτυχίο Α' ή Β' τάξης (άρθρα 16,17 του Π.Δ. 437/81). 

γ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μη¬ 
τρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα οδοποιίας ή 
χωματουργικά που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους. 

δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του Π.Δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 570,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ όχι μικρότερη των 60 ημερών, από την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο¬ 
ρών είναι 60 ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα 
Δασών του Πράσινου Ταμείου. Προκαταβολή δε θα χο¬ 
ρηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας. 

Κατερίνη, 30 Μαΐου 2014 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ματαιώνει 
και επαναπροκηρύσσει το Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνι¬ 
σμό για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων (και Πουλερι¬ 
κών) (2/2014) προϋπολογισμού # 152.364,00 #€ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, με νέα ημερομηνία διενέργειας την 
07 -07- 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10 π.μ. 
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Το «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα διενερ¬ 
γήσει επίσης τους πιο κάτω Διαγωνισμούς: 

-1) Την 08-07-2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ Δημό¬ 
σιο Ανοικτό Διαγωνισμό για τη Συντήρηση Ακτινολογι¬ 
κών Μηχανημάτων του Νοσοκομείου και των Κέντρων 
Υγείας Αίγινας και Γαλατά, (8/2014), προϋπολογισμού 

# 98.277,00 # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

- 2) Την 09-07-2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10 π.μ. 
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, για τη Συντήρηση Υπε- 
ρηχοτομογράφων, (7/2014) προϋπολογισμού # 79.950,00 

# €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

- 3) Την 10-07-2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ. 
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Φαρ¬ 
μάκων Οφθαλμολογικών Παθήσεων (10/2014) προϋπο¬ 
λογισμού # 65.503,00 # € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή. 

Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Το ΕΚΠΑ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση 
εργαστηρίων και χώρου οοιπρυΙθΓ ιόογτι στο Α επίπεδο 
στο παλαιό κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών», πρ/σμού μελέτης 217.125,00€ με ΦΠΑ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών α) κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογι¬ 
σμό 86.646,51 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών 
με προϋπολογισμό 87.914,35 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. 
και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24η Ιουνίου 2014, 
ημέρα Τρίτη, ώρα 09:30 έως 10:00 (λήξη παράδοσης 
προσφορών), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στο κτήριο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημι- 
ούπολη, Ζωγράφου. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι «ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης δημοσίων 
έργων, τύπου Β της ΕΑΑΔΣΥ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες 
ή σε κοινοπραξία, γραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύ¬ 
πτουν τις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι στην κατηγορία Οικοδομικών Α1, Α2 ή 1ης τάξης 
και στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Α1, Α2 
και 1ης τάξης, καθώς και 2ης τάξης από το Νομό του 
έργου ως έδρα ή δεύτερο Νομό. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αξίας 3.491,00 
€ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες. 


Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με Κ.Α. 
1984ΣΕ04600021. 

Δεν χορηγείται προκαταβολή. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Σύγκλητο του ΕΚΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη και σχέδια του διαγωνισμού στη διεύθυνση: 
«ΘρΙαΙ Θοργ ΘθπΙθγ», Διοχάρους 20, Καισαριανή, τηλ. 
(210) 725 7957, 724 3912, έναντι 7,00 €. 

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 9.00 -13.00 
στο κτήριο της ΤΥΠΑ, τηλ. (210) 727 5926, 727 5955. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο Πρύτανης 

Θ. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Αριθμ. οικ. 48171/2747 

1. Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙ¬ 
ΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με προϋπολογισμό 560.000,00 €. 
Το έργο ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες: 

1) Οικοδομικών εργασιών με προϋπολογισμό 129.846,40 
€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
2)Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών με προϋπολογισμό 
323.128,84 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) και Αναθεώρηση 2.309,31 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΚΩ- 
ΛΕΤΗ 14, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, μέχρι τις 19-06-2014 Πληρο¬ 
φορίες στο τηλέφωνο 2651083880, ΡΑΧ επικοινωνίας 
2651083882, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Πα¬ 
ντούλης Λάμπρος, Οικονόμου Γεώργιος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/06/2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, Εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α2,1η, 2η τάξη εντός νομού και Α2,1η εκτός 
νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην 1η, 
2η, 3η τάξη εντός και 1η, 2η εκτός νομού για έργα κα¬ 
τηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 
Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 
Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά), με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.060,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να 
έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 24/01/2015. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 
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6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

8. Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα έχουν ισχύ μέχρι 
την επιστροφή τους με έγγραφο από την Υπηρεσία 
και τουλάχιστον 15 μήνες μετά την οριστική παραλαβή 
του έργου. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, από πιστώ¬ 
σεις της πράξης: «Εξοικονόμηση Ενέργειας Ιωαννιτών» 
με κωδικό ΠΔΕ 2012ΣΕ06180072, του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι¬ 
κότητα». Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 85% από 
Κοινοτικούς πόρους και κατά 15% από Εθνικούς πόρους. 

10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής έως 10% 
στον ανάδοχο. 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. 

Ιωάννινα, 30 Μαίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αριθμ. Διακ. 3 

Η Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛ- 
ΛΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ» με προϋπολογισμό 
3.500.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
2.781.502,36 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρό- 
βλεπτα-απολογιστικά). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, οδός Υψηλάντου 4, Λαμία, μέχρι 
και την 19/6/2014, ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22313 54221 - 54200, ΡΑΧ 
επικοινωνίας: 22310 22646, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία: Φορτάτος Βασίλειος. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων 
Π.Ε Φθιώτιδας (Υψηλάντου 4, Λαμία, τηλ. 22313 54200) 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Ν. 3669/08. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 


του έργου, ήτοι: τάξεις 3η, ή 4η ανεξαρτήτως έδρας, ή 
στην 5η τάξη με έδρα το Νομό Φθιώτιδας ή δεύτερο 
Νομό, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 55.630,05 ΕΥΡΩ, που 
θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, με ισχύ τουλάχιστον τρακοσίων (300) 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες εβδο¬ 
μήντα (270) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε. - ΣΑΕΠ 
066 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (αριθ. ενάρ. 
έργου 2013ΕΠ06600002 - ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΦ-ΓΚΒ) - (αριθμ. 
62068/1845/28-05-2014 απόφαση Χρηματοδότησης - 
ΑΔΑ: ΒΙΙΨ7ΛΗ-7ΙΩ). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυ¬ 
τική διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων της Π.Ε Φθι¬ 
ώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία, 29 Μαίου 2014 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

Αριθμ. 1758 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δή¬ 
μου Κω διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του (ΕΚΠΟΤΑ), «Προμήθεια καυσίμων για 
τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω», κριτήριο κατακύρω- 
σης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) ανά είδος και στο σύνολο της αντίστοιχης 
ζητούμενης ποσότητας, επί της μέσης λιανικής τιμής 
πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
75.357,78€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να 
καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμε¬ 
τοχής ύψους 3.767,89€. Η εγγύηση αυτή πρέπει να έχει 
ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 
τουλάχιστον για πέντε (5) μήνες). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/06/2014, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, οδός 
Σκεύου Ζερβού 40. 
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Για πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηρι¬ 
στικά του διαγωνισμού, μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
Νικολάου Γιασεμή, (τηλ: 22420-23915, 24778, εσωτ. 125). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης και της μελέτης στο γραφείο του τμήματος 
προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α., οδός Σκεύου Ζερβού 40, τηλ.: 
22420-23915, φαξ: 22420-26036, όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες ή να κατεβάσουν τα σχετικά τεύχη από 
το είΐθ της υπηρεσίας νννννν.άβγαΚοε.ρΓ. 

Κως, 30 Μάίου 2014 
Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 
-♦- 

(9) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

Αριθμ. 35541 

Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ανακοινώνει ότι την 
19η του μηνάς Ιουνίου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας 
Πέμπτη και από ώρα 09:00 έως 11:00 (λήξη επίδοσης 
προσφορών), θα γίνει στα γραφεία της στη Ρόδο, (Γε- 
ωργίου Μαύρου 2-περιοχή Ζέφυρος, Τ.Κ 85100 Ρόδος) 
τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση: 

α. Δύο (2) φορτωτών για τη συντήρηση του δασικού 
οδικού δικτύου Νήσου Ρόδου για ποσό μέχρι 18.000 
ευρώ μαζί με ΦΠΑ, ήτοι 9.000 ευρώ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου ΦΠΑ ο καθένας 

β. Ενός (1) φορτωτή για την συντήρηση του δασικού 
οδικού δικτύου Νήσου Καρπάθου για ποσό μέχρι 5.400 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

γ. Ενός (1) φορτωτή για την συντήρηση του δασικού 
οδικού δικτύου Νήσου Κω για ποσό μέχρι 3.600 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρό¬ 
κειται για έργο εκτελούμενο με αυτεπιστασία σύμφωνα 
με το Π.Δ. 437/81 

Η μίσθωση των μηχανημάτων γίνεται σύμφωνα με την 
αριθμ. 35527/29-05-2014 απόφαση του Γενικού Γραμμα¬ 
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και την αριθμ. 
35536/29-05-2014 Διακήρυξη της Δ/νσης Δασών Δωδε¬ 
κανήσου. 

Η ιπποδύναμη των φορτωτών που θα εργασθούν στη 
Ρόδο, είναι από 100 έως και 240 ΗΡ. 

Η ιπποδύναμη του φορτωτή που θα εργασθεί στην 
Κάρπαθο είναι από 75 έως και 240 ΗΡ. 

Η ιπποδύναμη του φορτωτή που θα εργασθεί στην 
Κω είναι από 75 έως και 190 ΗΡ. 

Μηχανήματα μεγαλύτερης ιπποδύναμης των ανωτέρω, 
μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αλλά θα 
αξιολογηθούν με ιπποδύναμη ίση με τη μέγιστη προη¬ 
γούμενα αναφερόμενη ιπποδύναμη. 

Οι επιπλέον ίπποι δεν θα ληφθούν υπόψη, παρά μόνο 
στην περίπτωση ύπαρξης προσφορών ίσων πηλίκων της 
ωριαίας προσφοράς δια της ιπποδύναμης. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών για κάθε μηχάνη¬ 
μα θα υπολογιστεί το πηλίκο της ωριαίας προσφοράς 
δια της ιπποδύναμης. Θα προτιμηθούν για την μίσθωση 
τα μηχανήματα με την μικρότερη προσφορά κατά ώρα 
και ίππο. 


Η δαπάνη για κάθε έναν από τους δύο φορτωτές που 
θα εργασθούν στη Νήσο Ρόδο ανέρχεται στο ποσό των 
εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τον καθένα συμπερι¬ 
λαμβανομένου το ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά και για τους 
δύο φορτωτές το ποσό των 18.000 ευρώ (δέκα οκτώ 
χιλιάδων ευρώ). 

Η δαπάνη για τον φορτωτή που θα εργασθεί στη 
Νήσο Κάρπαθο, ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων (5.400) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η δαπάνη για τον φορτωτή που θα εργασθεί στη Νήσο 
Κω ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων 
(3.600) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσό ίσο με το 2% της δαπάνης μίσθωσης κάθε μηχα¬ 
νήματος που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Θα απευθύ¬ 
νεται στο φορέα κατασκευής του έργου, δηλαδή στην 
Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου και θα ανέρχεται στα πα¬ 
ρακάτω ποσά: 

α) Εκατόν ογδόντα (180) ευρώ για κάθε φορτωτή που 
θα εργασθεί στη Νήσο Ρόδο. 

β) Εκατόν δέκα (110) ευρώ για τον φορτωτή που θα 
εργασθεί στη Νήσο Κάρπαθο. 

γ) Εβδομήντα πέντε (75) ευρώ για το φορτωτή που 
θα εργασθεί στη Νήσο Κω. 

Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής προβλέπονται 
στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 35536/29-05-2014 αναλυτι¬ 
κής διακήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
(ΑΔΑ ΒΙΙ9ΘΡ1Ι-ΩΣΔ) στους Πίνακες Ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας μας καθώς και στους Πίνακες Ανακοινώσεων 
των αντίστοιχων Δήμων. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος για το δημόσιο ή σε περίπτωση μη συ¬ 
μπλήρωσης του αριθμού των μηχανημάτων που έχουν 
προκηρυχθεί, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 24η 
του μηνός Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, 
στον ίδιο τόπο και χρόνο, χωρίς νέα δημοσίευση. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου (τηλ. 22410- 43685) 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Ρόδος, 29 Μα'ΐου 2014 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Διευθύντρια Δασών Δωδ/σου 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ 
-♦- 

( 10 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Το ΕΚΠΑ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση 
εργαστηρίων και χώρου οοπρυΐβι· γοοπι στο Α επίπεδο 
στο παλαιό κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών», πρ/σμού μελέτης 217.125,00€ με ΦΠΑ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών α) κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογι¬ 
σμό 86.646,51 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών 
με προϋπολογισμό 87.914,35 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. 
και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24η Ιουνίου 2014, 
ημέρα Τρίτη, ώρα 09:30 έως 10:00 (λήξη παράδοσης 
προσφορών), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στο κτήριο 
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της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημι- 
ούπολη, Ζωγράφου. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι «ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης δημοσίων 
έργων, τύπου Β της ΕΑΑΔΣΥ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες 
ή σε κοινοπραξία, γραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύ¬ 
πτουν τις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι στην κατηγορία Οικοδομικών Α1, Α2 ή 1ης τάξης 
και στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Α1, Α2 
και 1ης τάξης, καθώς και 2ης τάξης από το Νομό του 
έργου ως έδρα ή δεύτερο Νομό. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αξίας 3.491,00 
€ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με Κ.Α. 
1984ΣΕ04600021. 

Δεν χορηγείται προκαταβολή. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Σύγκλητο του ΕΚΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη και σχέδια του διαγωνισμού στη διεύθυνση: 
«ϋίρίΐαΐ Οοργ ΟθηΐθΓ», Διοχάρους 20, Καισαριανή, τηλ. 
(210) 725 7957, 724 3912, έναντι 7,00 €. 

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 9.00 -13.00 
στο κτήριο της ΤΥΠΑ, τηλ. (210) 727 5926, 727 5955. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο Πρύτανης 

Θ. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 8935/30/5/2014 

Ο Δήμος Παιανίας του Νομού Αττικής διακηρύττει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές (με το σύστημα της προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Ν. 2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2338/95 
το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84,το 
Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/ 
των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε 
εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την 
ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 
23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού 571.000,00 Ευρώ 


(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΙΣΤΩ¬ 
ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: 306.266,00 €. 

Το έργο θα δημοπρατηθεί για το σύνολο του προ¬ 
ϋπολογισμού της μελέτης ήτοι για ποσό 571.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με υπάρχουσα πί¬ 
στωση ύψους 306.266,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, εκτιμώντας ότι αυτό το ποσό θα μπορέσει να 
απορροφηθεί εντός του οικονομικού έτους 2014. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 24/6/2014 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
Καραολή και Δημητρίου 38Α Τ.Κ 19002. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην επιτροπή διαγω¬ 
νισμού. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η και 3η (με τον περιορι¬ 
σμό των κατώτατων ορίων) τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α2, 1η, 2η (με τον περιορισμό 
των κατωτάτων ορίων) για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 2Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 2Α1 για κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ανέρχεται 
σε 8.926,00 ΕΥΡΩ, και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΠΑΙ- 
ΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω 
διεύθυνση Μουντράκη Ελισάβετ και Κλωνή Ουρανία και 
στα τηλέφωνα 213 2030758 -2132030705. 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΡΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

<3Β - Αθήνα: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
- ώρας υποβολής/αποσφράγισης προσφορών της υπ’ αρ. 
5189/28-3-2014 διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας 
Πλαίσιο με κριτήριο ανάθεσης «τη χαμηλότερη τιμή», 
για το έργο: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II - Τηλεπικοινωνιακές Υπη¬ 
ρεσίες Νησίδων 1-8». Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΕ» (ΚτΠ Α.Ε.). 

Ανακοινώνει ότι μεταθέτει την καταληκτική ημερομη¬ 
νία και ώρα υποβολής/αποσφράγισης των προσφορών 
του παραπάνω διαγωνισμού από τις 6-6-2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00, για τις 20-6-2014, ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 12:00. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι 
της υπ’ αρ. 5189/28-3-2014 διακήρυξης. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο¬ 
νται στην ΚτΠ Α.Ε., Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο, Τηλ.: 
213 - 1300 700, Ραχ: 213 1300 801 ή στον διαδικτυακό 
τόπο της εταιρείας νννννν.^Ιραθ.ρΓ. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΑΝΝΗΣ 
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(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Αριθμ. 17317 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διενεργεί Α' Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για 
την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ» 
(ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ), Π.Π.Υ.Υ. 2011 - Ο.Ρ.ν. 15112000-6, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της διακήρυξης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 155.000,00 συμπεριλαμβανο¬ 
μένου Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Στις 10-07-2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και μέχρι την 13:00 
μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Στις 11-07-2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα ΙΟπ.μ. στην 
αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης 
στο Φ.Ε.Κ. και στον ελληνικό τύπο στις 06-06-2014. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστο¬ 
σελίδα του Νοσοκομείου, νννννν.δοΐϊπα.ςιΐ’. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν την σχετική 
διακήρυξη και από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσο¬ 
κομείου, Μεσογείων 152 (τηλ. 210-7770700) έναντι του 
ποσού των € 15,00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
12:00 μ.μ. - 14:00 μ.μ. 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2014 
Ο Διοικητής 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

-♦- 

(14) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Αριθμ. Δ1/Β/1122 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι, 
την 29η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-11:00 π.μ. 
θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας 
ΥΠΑ (Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό) διαγωνισμός για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση από 1/9/2014 
έως 31/08/2018 της κάτωθι τακτικής αεροπορικής γραμ¬ 
μής, στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας: 

Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 3.000 €. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του αντι¬ 
σταθμίσματος. 


Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους 
τους αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευ¬ 
σης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος 
της Ε.Ε. βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92, ή του 
(ΕΚ) αρ. 1008/2008, κεφ. II. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Διεύθυνση Αερο¬ 
πορικής Εκμετάλλευσης, Τμήμα Διμερών Αεροπορικών 
Συμφωνιών (κτίριο II) καθημερινά και ώρα 09:00-15:00 
τηλέφωνο 210-8916149, 210 8916121 και στην ιστοσελίδα 
της ΥΠΑ νννννν.Γι 033 . 91 ·. 

Σχετική ανακοίνωση έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε.Ε. Ο 164 της 29ης Μαΐου 2014. 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 

Η Αναπληρώτρια Προΐσταμένη Διεύθυνσης 
Ε. ΔΕΛΟΥΚΑ 

-♦- 

(15) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Αριθμ. Δ1/Β/1121 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι, την 
29η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-11:00 π.μ. θα διενερ¬ 
γηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ (Βασ. 
Γεωργίου 1 Ελληνικό) διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδό¬ 
χου για την εκμετάλλευση από 1/9/2014 έως 31/08/2018 της 
κάτωθι τακτικής αεροπορικής γραμμής, στην οποία έχουν 
επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας: 

Θεσσαλονίκη - Λήμνος - Ικαρία 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 3.000 €. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του αντι¬ 
σταθμίσματος. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους 
τους αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευ¬ 
σης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος 
της Ε.Ε. βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92, ή του 
(ΕΚ) αρ. 1008/2008, κεφ. II. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Διεύθυνση Αερο¬ 
πορικής Εκμετάλλευσης, Τμήμα Διμερών Αεροπορικών 
Συμφωνιών (κτίριο II) καθημερινά και ώρα 09:00-15:00 
τηλέφωνο 210-8916149, 210 8916121 και στην ιστοσελίδα 
της ΥΠΑ νννννν.όοαα.ςΓ. 

Σχετική ανακοίνωση έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε.Ε. Ο 164 της 29ης Μαΐου 2014. 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 

Η Αναπληρώτρια Προΐσταμένη Διεύθυνσης 
Ε. ΔΕΛΟΥΚΑ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοφιτ 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεταισε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιιίίρ://νννννν.β1.9Γ - β-πιαΐΙ: ννβόπΐ33ίβΓ.β1@βί.9τ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


* 1 2003690606140008 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 











































































